ロン ドン 日 本 人 学校 の 児童 生徒 数 ・ 教 員数 の 推移 (2023 年 5 月 時 点 ) 
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1000 
小学 ・1976 年 -2006 年 の 出典 : ロ ンド ン 日 本 人 学校 創立 三 十 周 
年 記念 誌 テム ズ 緑 と 邑 と (2006 年 分 は 2006 年 11 月 30 
900 卒 中 学部 日 時 点 ) 
ロ 2 ロレ ーー こ いと 
= 全校 児童 生 徒 数 2011 中 202Z 年 の 出典 : 令 和 5(2023) 年 度 ロン ドン 日 
800 本 人 学校 学校 経営 方 針 
* ぐ 教員 http://www.thejapaneseschool.Itd.uk/nihonjing 
akko/page/gakkougaiyou/0data/Gaiyou/keieiho 
700 shin2023.pdf (2011 年 2022 年 は 各 年 4 月 末 時 点 の 
数 字 ) 
600 ・2007 年 -2010 年 は デー タ 未 入手 
500 
400 
300 
ン ン gg 
200 の ン 
100 
0 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
小学 部 54 154 180 187 212 229 256 254 286 297 279 395 528 584 625 630 619 555 533 534 534 559 566 504 432 420 404 337 344 332 360 290 303 306 301 234 242 265 260 211 214 184 199 
中 学部 25 69 293 149 160 215 242 246 253 246 241 262 282 326 333 334 322 292 260 212 190 206 208 192 178 161 140 145 125 127 132 103 100 121 115 101 107 88 92 98 105 86 88 


全校 児童 生徒 数 79 223 473 336 |372 444 498 500 539 543 520 657 810 910 958 964 941 847 793 746」 724 765 774 696 610 581 544 482 469 459 492 393 403」427 416 335 349 353 352 309 319 270 287 
教員 13 21 」22 」 24 |27 28 35 31 31 」 31 33 38 43 54 50 54」55 53 51 50 48 47」46」48 47 46 42 41 39 」38 39 


